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AREA 


ASBESTOS 


CONCENTRATION 


m 
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DETECTED 


(■tr. / tq. cm-) 



WTC 141166 


100 sq. cm. 


Chrysotile 


84405 


WTC 141169 
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38,938 
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LAS f 
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LAB I 



LAB # 
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AREA 


ASBESTOS 


CONCENTRATION 


IP 
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DETECTED 


(rtr./sq. cm.) 



WTC J40U5 


18 sq. inches 


None Detected 


< 252.97 


WTC 140146 


18$q. inches 


None Detected 


<252.97 
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